Asthma-Therapie beginnt mit INTAL 



lljfeittjemäße 
Bnü-THeraple - 
Wfäfezelchnet 
Wfraölich und 
IHflFtscfiaftlich. 



DEM ASTHMA 
AKTIV BEGEGNEN 


ZniRaiintnif 1 Kapsel enthält: 20 mg Cromoglicinsäure, Dtnatrfumsalz (Dinatrium cromogBclcum). hnehipttttiti: Intal dient der vorbeugenden 
Behandlung asthmatischer Beschwerden: Asthma bronchiale {allergisches Asthma und ntehtaHergische, endogene Asthmaformen, ausgeltet durch Belastung, 
StreB oder Infekt). Asthmokle BronchiHs, allergische Bronchitis, Itftiunlfea: Anhaltspunkte für eine fruchtschädigende Wirkung liegen bislang nicht vor. 
Dennoch sotlle aus grundsätzlichen Erwägungen während der ersten drei Monate der Schwangerschaft Intal nur angewendel werden, wenn der Arzt es für 
erlordwlfch hält. Nalenrlrtatiaa: Durch das Einatmen des trockenen Pulvers kann es vereinzelt bei Patienten mit überempfindlichen Atemwegen zu einem 
Reizeftek» Im Rachenraum oder zu einem lelchlen, vorübergehenden Bronchospasmus kommen: seltenen Fällen bei extrem überempfindlichen Patenten 

zur Ausbildung schwerer Bronchospasmen. Mamh: Intal gewährt, regelmiBig angewendet, Schutz vor asthmatischen Beschwerden. Es Ist jedoch nicht zur 
Behandlung akuter Anlälle gedacht ___—_ ^«ytC 

Arzneimittel 


•silem|ssefsll*a|. IW (er AawaNni. Oarrth:k*ii*slar« an« PtekM|tfrlh: siehe Packungs bei tage, FISOHS Arzneimittel GmbH, 
Horbener Straße 15, 5000 K6ln 40 (Stand: t.8.90) 



Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/tgdlOOOO 
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